| Ks. Dr. FRANCISZEK ŚWIDERSKI 


emer. katecheta VIII Gimnazjum, Szambelan Jego Świątobliwości 


przeżywszy lat 71, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 16-go listopada 1928 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 19-go b. m. 
o godzinie 9 rano w kościele parafjalnym na Piasku, poczem nastąpi eksportacja wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


Na te smutne obrzędy stroskana rodzina zaprasza Przewielebne Duchowieństwo, Krewnych, Przyjaciół 
i Kolegów Zmarłego. 


s: 


Zakład pogrzebowy „Concordia* Jana Wolnego DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWIE | 


w Krakowie plac Szczepański L 2 


